STANISŁAW LIBROWSKI 


Doktor praw, 


c. k. Adjunkt sądowy w Krzeszowicach, 


przeżywszy lat 37, po krótkićj chorobie, opatrzony SS. Sakramentami, 
zmarł dnia 8 Maja 1881 r. 


W żalu pozostała matka wraz z rodziną, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów zmarłego i Znajomych 
na wyprowadzenie zwłok we Wtorek dnia 10 b. m. o godz. 12 w południe z dworca kolei Żelaznej 
w Krakowie na Cmentarz. | 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawi się we Środe dnia 11 Maja b. r. w kościele św. Mikołaja o godzinie 10 rano. 


W drukarni „CZASU“ w Krakowie. 


